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* This interruption, in the observations of the hygrometer, was occasioned 
one end of the whalebone having slipped out of the pincers by which it is held. 
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30,04 

30,16 

30,19 

3°>3o 

3°>3° 
30,27 

30,24 

30,21 

30,16 

30,08 

29,96 

29,88 

29,88 

29,76 

29,70 

29,74 

29,82 

29,94 

29,81 

29,64 

29,76 



Hy- 

gro- 
me- 
ter. 



64 

7° 

75 
70 

73 

5 1 

71 

58 
70 

60 

73 
64 

6 7 

56 

66 

47 
66 

47 

65 

49 
64 

64 

68 

61 

68 

,54 
°7 

57 

59 

52 

66 

47 



Rain. 



Inches. 



0,025 

°>3 8 3 



0,040 



Winds. 



Points. 



0,038 



SSE 
E 

WNW 

WNW 

W 

sw 

NNE 
N 

NNW 
N 

NNW 

NNE 

NNE 
E 

ENE 
E 
E 
E 

ENE 
NE 

NNW 
NW 

NNE 

NE 

NE 

NE' 

W 

NNE 

W 

W 

NW 

N 



Str. 



2 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

2 

2 

I 



Weather. 



2 
I 

2 

2 



Cloudy. 

Rain. 

Snow. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Hazy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 



.bine. 

Fine. 

Fine. 

bine. 

Cloudy. 

ran*. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 



L-, KS #«J 





METEOROLOGICAL JOURNAL 








for April, 1793. 


, 


Tii 


me, 


1 

Therm, 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


-■ 

Winds. 










without. 


within. 


* 


gro- 








1793 










__ 


me- 
ter. 






Weather. 


















H. 


M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




Apr. 1 7 


7 


O 


34 


5* 


30,07 


6 3 




w 


I 


Fine. 




2 


O 


40 


52 


30^00 


60 




ssw 


2 


Rain. 


18 


7 


O 


47 


5 2 


29,27 


$S 


°>543 


wsw 


1 


Cloudy. 




2 


O 


53>S 


54*5 


29,22 


6 3 




w 


2 


Cloudy. 


19 


7 


O 


42 


53,5 


29,58 


6 3 


0,066 


NW 


2 


Cloudy. 




2 


O 


43 


54,5 


29,86 


64 




. N 


2 


Cloudy. 


20 


7 


O 


3 6 


S3 


3°> l 9 


66 




NW 


I 


Fair. 




2 


O 


48 


SS>S 


30,22 


52 




N 


I 


Fair. 


21 


7 


O 


42 


S3 


30,15 


57 




SSE 


I 


Cloudy. 




2 


O 


54>5 


57 


3°> l S 


5i 




S 


I 


Fine. 

- 


22 


7 


O 


43 


54 


30,20 


60 




E 


I 


Fine. 




2 


O 


54*5 


57 


30,18 


46 




E 


I 


Fine. 


2 3 


7 


O 


44 


SS 


29,88 


63 




E 


I 


Fine. 




2 


O 


59 


58,5 


2 9>79 


48 




ESE 


I 


Hazy. 


24 


7 


O 


48 


. 5 6 >5 


29>7° 


63 




NE 


I 


Cloudy. 




2 


O 


60 


S9>S 


29,70 


53 




E 


I 


Fine. 


25 


7 


O 


47 


57>5' 


29,76 


70 




N 


'I 


Cloudy. 




2 


O 


S3 


58 


29,79 


60 




N 


I 


Cloudy. 


26 


7 


O 


47 


57>5 


29,85 


67 




W 


I 


Cloudy. 




2 


O 


58 


S9 


29,78 


53 




SSW 


I 


Cloudy. 


27 


*7 


O 


47 


SI 


29,57 


63 


• 


E 


I 


Cloudy. 




2 


O 


56 


S$>5 


29,55 


56 




E 


I 


Cloudy. 


28 


7 


O 


46 


tm /mm 


2 9*75 


62 




NE 


I 


Cloudy. 




2 


O 


57 


S9>S 


29,80 


55 




NW 


I 


Hazv. 

4 


29 


7 


O 


45 


58 


29,88 


65 




S 


I 


Fair. 




2 


O 


5M 


59>S 


29*77 


60 




s 


2 


Cloudy. 


30 


7 


d 


46 


S7>5 


2 9>77 


66 




wsw 


2 


Fine. 


1 


2 





57 


S9>5 


29,68 


54 




sw 


2 


Cloudy. 

_ , — 



b 



e: i°3 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1793. 





Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 




t TAI ^? 






without. 


within. 




gro- 
me- 
ter. 






^Veather. 


v93 


















VT V'UtilV'Jl # 


■ 


H. 


M. 








Inches. 


66 


Inches. 


Points. 


Str. 
2 




May 1 


7 





48 


58,5 


29,27 


0,090 


sw 


Cloudy. 




2 


O 


• 57 


59>5 


29,24 


57 




sw 


2 


Cloudy. 


2 


7 


O 


48 


57 


29,36 


6 5 


0,065 


sw 


2 


Cloudy. 




2 


O 


53>5 


61 


29,50 


64 




wsw 


2 


Cloudy, 


3 


7 


O 


44 


57>5 


30,04 


68 


0,284 


WNW 


I 


Fine. 






O 


S^ 


59 


30,15 


60 




WNW 


I 


Fair. 


4 


7 





45 


57 


30,29 


68 




w 


I 


Fair. 




2 





54 


59 


30,25 


52 




wsw 


1 


Cloudy. 


5 


7 





50 


58 


29,90 


65 




w 


1 


Cloudy. 




2 





54 


58 


30,07 


49 




NW 


I 


Cloudy. 


6 


7 





45 


57 


30,29 


61 




NW 


I 


Fine. 




2 





59 


59>5 


30,28 


49 




NW 


I 


Cloudy. 


7 


7 





•47 


57,5 


30,17 


64 




N 


I 


Cloudy. 




2 





5h5 


5B 


30,15 


60 




N 

IT 1 * 


I 


Cloudy. 


8 


7 





44 


58 


30,14 


68 


0,100 


E 


I 


Cloudy. 




2 





58 


59>5 


30*08 


56 




SSE 


I 


Cloudy. 


9 


7 





47 


58 


3o>°5 


7o 


0,165 


SW 


I 


Cloudy. 




2 





61 


61,5 


30,11 


50 




wsw 


X 


Fair. 


10 


7 





48 


59 


30,18 


64 




w 


I 


Cloudy. 




2 





55>5 


59>5 


30,06 


57 




SSE 


I 


Cloudy, 


11 


7 





5 2 


59 


29,78 


64 


- 


E 


I 


Fair. 




2 





60 


60 


29,77 


56 




E 


I 


Hazy, 


12 


7 





55>5 


59>5 


29,89 


68 




NNE 


I 


Fine. 




2 





66 


60 


29,93 


60 




E 


I 


Fine. 


*3 


7 





53 


60 


29,92 


6 7 




NE 


I 


Cloudy. 




2 





6 9 


64 


29,93 


53 




NNE 


I 


rme. 


14 


7 





51 


61 


30,11 


61 




N. 


I 


r me. 




2 





61 


62 


30,16 


47 




. NNE 


I 


Fine. 


J 5 


7 





5* 


59 


30.14 


58 




NW 


I 


Hazy. 




: 2 





6 3>5 


60,5 


30,17 


55 




NW 


1 


Cloudy. 


16 


. 7 





52 


58 


30,26 


58 


■ 


N 


I 


Fine. 




2 





61 


59>5 


3o^ 2 3 


47 




NW 


I 


Fine. 



C » 3 



■ 




METEOROLOGICAL JOURNAL 




I 




for May, 1793. 






Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom, 


Hy- 


■ 

Rain. 


Winds. 












without. 


within. 




gro- 


* 








*793 • 













mc- 
ter. 






Weatjher. 


















May 1 7 


H. 


M. 








Inches. 


65 


Inches. 


Points. 


Str. 
I 






7 


O 


55 


60,5 


30,09 




WNW 


Cloudy. 






2 


O 


65 


62 


2 9m 


60 




WNW 


I 


Cloudy. 




18 


7 


O 


52 


6l 


29,98 


65 


0,161 


NE 


I 


Cloudy. 






2 


O 


6l 


6l 


3°ioi 


58 


. 


NNE 


I 


Cloudy. 




l 9 


7 


O 


48 


59>5 


30,06 


59 


• 


N 


I 


Cloudy. 






2 


O 


54 


59 


30,06 


58 


' 


NNE 


2 


Cloudy. 




20 


7 


O 


48 


57 


3°>" 


62 


, 


NNE 


• 
I 


Fair. 






2 


O 


61 


60,5 


30,10 


49 


: 


NE' 


I 


Fine. 




21 


7 


O 


50 


59 


30,15 


61 




N 


I 


Fine. 






2 


O 


6 5;5 


61,5 


3°>*5 


5° 




N 


I 


Fine. 




22 


7 


O 


49 


59^5 


3°> 2 3 


56 




N ] 


2 


Cloudy. 






2 


O 


57 


59>5 


3°> 2 3 


55 




N 


2 


Cloudy. 




23 


7 


O 


5i 


57>5 


30,22 


61 




N 


2 


Fair- 






2 


O 


6 3 


60 


3°> 22 


55 




E 


I 


Fine. 




24 


7 


O 


5o 


59 


30,2r 


64 




N 


I 


Cloudy. 






2 


O 


■i ^-v 


61 


30,18 


5 2 




NW 


I 


Fair. 




25 


7 


O 


48 


53 


30,26 


60 




N 


I 


Fine. 






2 


O 


61 


59 


30,26 


45 




N 


I 


Fine. 




26 


7 


O 


51 


58,5 


30,29 


49 




NNE 


I 


Fine. 






2 


O 


6 3 


61 


3°> 2 5 


45 




NNE 


I 


Cloudy. 




27 


7 


O 


49 


• 58 


30,22 


60 




N 


I 


Cloudy. 






2 


O 


69 


59>5 


30,12 


5° 




NW 


I 


Hazy. 




28 


7 


O 


52 


59 


29^97 


64 




WNW 


I 


Cloudy. 






2 


O 


64 


60 


29,88 


5 1 




NW 


I 


Fair. 




29 


7 


O 


48 


5%>5 


29,85 


58 




W 


I 


Cloudy. 






2 


O 


53 


58 


29,85 


45 




WNW 


I 


Fair. 




3° 


7 


O 


46 


57 


29,82 


55 




w 


2 


rme. 




■ 


2 


O 


58 


' 5 2 


29,91 


43 




NW 


2 


Fine. 




3i 


7 


O 


46 


56 


3°>i3 


5° 




NW 


I 


rme. 






2 


O 


58 


58 


30,15 


45 




NW 


1 


Cloudy. 





b 2 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for June, 1793. 


• 


Time. 


Therm, 


Therm. 


Barom, 


Hy- 


Rain. 


Winds. 










without. 


within. 




gro- 








1793 












me- 
ter. 






Weather. 




















Jti. 


M. 




47 




57 


Inches. 


5 6 


Inches, 


Points. 


Str. 
£ 




June 1 


7 


O 


30,16 




wsw 


Fine. 




2 


O 


65 


58,5 


30,05 


46 




sw 


2 


Hazy, 


2 


7 


O 


54 


57 


29,82 


52 




SE b. E 


2 


Cloudy. 




2 


O 


6 3 


58 


29,80 


48 




SE 


2 


Cloudy. 


3 


fmf 


O 


54 


58 


29,94 


6 3 




SW 


I 


Fair, 




2 


O 


67,5 


6l 


3°>oi 


50 




SbyW 


2 


Fair. 


4 


7 


O 


58 


59>5 


30,09 


55 




S by W 


2 


Fair. 




2 


O 


7° 


6 *>5 


3°>°5 


49 




S by W 


2 


Cloudy. 


5 


7 


O 


57>5 


60,5 


30,05 


58 




E 


I 


Hazy. 




2 


O 


6 7 


62 


30,05 


54 




SSW 


I 


Cloudy. 


6 


7 


O 


56 


61,5 


30,02 


60 




SSW 


I 


Fair* 




2 


O 


64 


6 3 


30,00 


57 




SSW 


2 


Cloudy. 


>»r 


7 


O 


S^ 


61,$ 


29,93 


66 




WSW 


2 


Cloudy. 




2 


O 


70 


63 2 >0 3g 


48 




wsw 


I 


Fine. 


8 


7 


O 


55' 


62 


29,86 


62 




wsw 


2 


Cloudy. 




2 


O 


65 


6 3 


29,91 


57 




SWb.W 


2 


Cloudy. 


9 


7 





54 


62 


30.01 


60 




SSW 


2 


Fair. 




2 


O 


^S 


62,5 


30,01 


54 




SSW 


2 


Cloudy, 


10 


7 


O 


52 


6h$ 


30,09 


60 




w 


2 


Fair. 




2 


O 


6 7>5 


6 3 


30,10 


48 




w 


2 


Fair. 


1 1 


7 


O 


52 


61 


30,10 


64 




w 


I 


Fair. 




2 


O 


64 


v 62 


30,04 


5i 




sw 


I 


-17 air. 


12 


7 


O 


52 


61,5 


29,94 


59 




wsw 


I 


Fine. 




2 


O 


62 


62 . 


30,00 


53 




NW 


I 


Cloudy. 


13 


7 





54 


61 


30.13 


60 




NW 


I 


Hazy. 




2 





59 


61 


30.15 


52 




NE 


2 


Cloudy. 


14 


7 





50 


59>5 


30,20 


60 




NNE 


I 


Cloudy. 




2 





57 


60 


30.19 


55 




N ' 


I 


Cloudy. 


l S 


7 





50 


59 


3°.H 


58 




N 


I 


Cloudy. 




2 





61 


60 


30,15 


52 




WNW 


I 


•rrt *. 

.t ! air. 


16 


7 





54 


59>5 


30,12 


58 




NW 


I . 


Fair. 




2 





65 1 


60 


3°>°7 


52 




NW 


I 


Cloudy. j 



C *3 3 
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*793 



June i 7 



*9 

2C 
21 
22 

2 3 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

3° 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June, 1793. 



Time. 



H. M. 



7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

2 

7 
2 

7 
2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



57 
70 

5 2 

63 

54 
60 

5 2 

55 
52 

66 

S 2 
62 

50 
64 

5i 

53 
56 
6 3 

5 8 

72 

54 
70 

57 
67 

57 
65 

57 
64 



Therm, 
within. 



60 
61,5 

60 
60 
60 
60 

59>5 

58,5 

59 
60 

59 

6o >5 

59 
61 

59 

59>5 

59>5 
60 

60,5 

62,5 

60,5 

62 

61,5 

62 

62 

62 

62,5 

6 3 



Barom. 



Inches. . 



29*86 
29,83 
29,94 
29,96 
29,71 
29,68 
29,90 

2 9>97 
30,07 

30,04 

29,78 

29,79 

29,95 

29,98 

2 9>97 
29,91 

29*88 
29,91 

29,78 

29,78 

2 9>73 
29,81 

29,84 

29,90 

29,80 

2 9>73 
29,90 

29,90 



Hy- Rain, 
gro- 



me- 
ter. 



6 3 
5° 

54 

5° 
65 

64 

60 

57 
56 
5° 

59 

50 

54 

47 

59 
60 

6 3 

55 

72 

47 
63 
48 

6g 

48 

65 

6 3 
61 

56 



Inches. 



O. 



030 



0,198 
0,088 



0*025 
0,066 



0,020 



Winds. 



Points. 



w 

WNW 

NW. 

NW 

W 

NW 

NW 

NW 

j~> 

W 

WNW 



WNW 

WNW 

W 

w 

w 

sw 

wsw 



w 

w 

wsw 

sw 

s 
ssw 
sw 
sw 



Str. 



1 i .^. ... J lll i M M #w ri tn .* 



1 n ririir r i n i . TtrN ^ ft i .i i i 



I 

2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
2 
2 



-,., . ... M».rt^.^,j,_.,,», l ... t , ( ., ;i | - : -nnam*TiT , r 



Weather. 



Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

ine. 
Fine. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fair. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fair. 
Fine. 
Fine. 
Fair. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fine. 
Cloudy. 



m m mi mttwvm&JWwMWi * . 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 


■ 




for July, 1 793. 

- 




Time. 


Therm. 


Therm. 


, Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 










without. 


within. 




gro- 






. 


1793 


■ 


X 








me- 

ter. 






Weather. 


















■ 


H. 


M. 








Inches. 


62 


Inches. 


Points. 


Str. 
2 




July 1 


7 


O 


57 


62,5 


29,85 




sw 


Cloudy. 




2 


O 


6 7 


63 


29,85 


63 




sw 


2 


Cloudy. 


2 


7 


O 


56 


62 


30,04 


62 


0,070 


wsw 


2 


r air. 




2 


O 


68 


63 


30,09 


49 




w 


2 


Fair, 


3 


7 


O 


J^T 


62 


30,23 


61 




w 


I 


Fine. 




2 


O 


74 


6 3 


30,22 


48 




w 


I 


Cloudy. 


4 


7 


O 


57 


62 


30,18 


56 




sw 


2 


Cloudy. 




2 


O 


7i 


6 3>5 


30,12 


49 




sw 


2 


Fair. 


5 


7 


O 


60 


64 


30,16 


61 




wsw 


2 


Fine. 




2 


O 


80,5 


66,5 


30,20 


48 




w 


2 


Fine. 


6 


7 


O 


60 


66 


3°>3o 


66 




w 


2 


r air. 




2 


O 


86 


68,5 


30,26 


5* 




ssw 




Jbine. 


7 


7 


O 


65 


69 


30,14 


62 




sw 




Fine. 




2 


O 


89 


72 


30,08 


48 




SWb.S 




1~* ■ 

rme. 


8 


7 


O 


66 


72 


30,09 


61 




E 




Hazy. 


' 


2 


O 


80 


73>5 


30,08 


5.2 




E 




Fine. 


9 


7 


O 


62 


7i 


30,10 


62 




E 


2 


Cloudy. 




2 


O 


74 


72,5 


30,68 


54 




E 




Fine. 


10 


7 


O 


66 


7i 


30,07 


59 




E 




Hazy. 




2 


O 


82,5 


73 


30,07 


43 




E 


i 


Fine. 


1 1 


7 


O 


67 


72 


30,01 


56 




E 




Cloudy. 




2 


O 


80 


74>5 


29,96 


49 


■ 


E 




Fine. 


12 


7 


O 


66 


72 


29,98 


56 




E 




Fine. 




2 


O 


83 


76 


30,00 


45 




E 




Fine. 


13 


7 


O 


65 


73>5 


30,10 


58 




NE 




Hazy. 




2 


O 


82 


76 


30,1 1 


46 




E 


I 


Fine. 


H 


7 


O 


62 


73 


30,18 


53 




NE 


T 


Hazy. 


1 


'2 


, O 


79 


76 


30,16 


47 




, E 




Fine. 


*5 


7 


O 


65 


73 


30,17 


50 




NE 




Hazy. 


■ 
■ 


2 


* 
O 


S3>5 


75 


30,10 


43 




E 




Fine. 


16 


7 


O 


66 


73*5 


29,96 


50 




E 


i Hazy. 




2 


O 


89 


76 


29,85 


45 




SW 


1 {Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for July, 1793. 





Tii 


ne. 


J 793 






H. 


M. 


July 17 


7 
2 


O 
O 


18 


7 
2 


O 
O 


*9 


7 
2 


O 
O 


20 


7 


O 




2 


O 


21 


7 


O 




2 


O 


22 


7 


O 




2 


O 


2 3 


7 
2 


O 
O 


24 


7 
2 


O 
O 


2 5 
26 


7 
2 

7 



O 
O 




2 


O 


27 


7 
2 


O 




28 


7 


O 
O 


29 


7 
2 


O 
O 


30 


7 
2 


O 
O 


3 1 


7 
2 


O 

O 


1 







Therm. 

without. 



o 



65 
80 
62 

67 
60 

68 

57 
6 5 
56 
6j 

56 

73,5 
60 

6 3 
64 

7 S 

65 

75 
63 

75 
64 

63 
59 

56 

6 7>5 

5 6 

7 l 
60 

7i 



Therm, 
within. 



4 74 
74 

73 

72 

70 

7° 
68 

68 

67 
67 

66 

6y 

66 

66,$ 

66 

69 

68 

69 

68,5 

7° 
6 9 

69 

6 7>5 
6j 

^5 
66 

6 5*5 
66>5 
66 

6y 



Barom. 



Inches. 



29,82 
29,88 
29,85 
29,76 
29*76 

2 9>74 
29,85 

29,93 

30,20 

30,21 

30,24 

30,14 

29,98 
30^00 
30,01 
30,01 
30,01 
30,06 
30,06 
30,00 
29,98 
29,92 
29,91 
29,91 
29,92 
29,97 
29,96 
29,91 
29,95 



Hy- 
gro- 
me- 
ter. 



53 
49 

55 
53 
5 8 
47 

57 
53 

48 
58 
48 
60 

59 
62 

5i 

65 
56 
60 

5 2 
64 

69 

74 

59 

65 

53 

65 

5 2 
68 

5 1 



Rain. 



Inches. 



Winds. 



Points. 



0,049 
0,064 



0,070 



0,OII 



i>*37 



0,215 



ssw 
wsw 
sw 
wsw 
wsw 
ssw 

WNW 
NW 

NNW 
NW 

s 

Sby W 

SSW 

SdW 
WSW 

w 

w 
w 
w 
w 

E 

ENE 
NNE 

N 

NW 

NW 

WNW 

SW 

SSW 

sw 



Str. 



1 
I 
I 
I 

2 

2 

I 
I 
I 
I 

2 
2 
2 
2 
I 
I 



2 
2 
2 



Weather, 



lune. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy* 

Cloudy. 

rair. 

Hazy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

rair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

fine. 

Fair. 

Rain. 

Fair. 



te ji w —y ti t tnii»fa» >mm* » 



iw«rf.i»w<iM»«i 
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METEOROLOGICAL JOURNAL > 








for August, 1703. ; 


- ' 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 










without. 


within. 




gro- 




■ 


' 


1793 








— -— ■ 




me- 
ter. 






Weather. 


















H. 


M. 



58 





Inches. 


66 


Inches. 


Points. 


Str. 

I ', 




Aug. 1 


7 


O 


66 


30,16 




w > 


Fine. 




2 


O 


74>5 


6y 


30,18 


49 




w 


I 


Fine. 


; 

2 


7 


O 


61 


66,$ 


30,17 


61 




N 


I 


Fine. 


; 


2 


O 


75 


68,5 


30,08 


5 1 




E 


I 


Fair. 


3 


7 


O 


64 


67 


29,86 


68 




E 


2 


Fair. 




2 


O 


78>5 


7°>5 


29,78 


58 




SSE 


2 


Fair. 


4 


7 


O 


62 


68,5 


29,70 


6 7 


o>35 8 


wsw 


I 


Cloudy. 




2 


O 


^S 


68,5 


29,71 


53 




s 


2 


Cloudy. 


5 


7 


O 


60 


67>5 


29,92 


66 




w 


2 


Cloudy. 




2 


O 


7M 


69 


29,85 


54 ; 




ssw 


2 


Fair. 


6 


7 


O 


58 


67 


30,06 


65 


0,158 


w 


2 


Fine. 


s 
1 


2 


O 


70,5 


68 


30,14 


5° 




WNW 


2 


Fair. 


7 


7 


O 


59 


67>5 


30,17 


64 




E 


I 


Fine. 




2 


O 


68 


68 


3°>°3 


53 




E 


2 


Cloudy. 


8 


7 


O 


60 


67 


29,84 


73 


0,257 


SW- 


*# 


Cloudy. 




2 


O 


73 


68 


29,81 


5° 




sw 


2 


Fair. 


9 


7 


O 


60 


66 


29,80 


63 




sw 


■ 

2 


Cloudy. 




2 


O 


67 


67 


29,80 


53 




sw 


2 


Fair. 


10 


7 


O 


62 


66 


29,80 


59 




sw 


2 


Cloudy. 






O 


67 


67 


29,88 


53 




sw 


2 


Fair. 


11 


7 


O 


56 


66 


30,08 


6\ 




sw 


I 


Fine. 




2 


O 


69 


66,5 


30,06 


47 




sw 


I 


Hazy. 


12 


7 





59 


66 


30,07 


60 




wsw 


I 


Cloudy. 




2 


O 


74 


68 


30,04 


49 




s 


I 


Fine. 


13 


7 


O 


6 3 


67 


29,92 


58 




E 


I 


Cloudy. 


*. 


2 


O 


80 


7° 


29,85 


51 




ssw 


2 


Fair. 


14 


7 


O 


56 


67 


3°>o3 


61 




wsw 


2 


Fine. 




2 


O 


72 


68 


29,96 


47 


■ 


wsw 


I 


Cloudy. 


*5 


7 


O 


58,5 


67 


29,69 


61 


■ 


s 


I 


Cloudy. 




2 


O 


68 


67 


29,44 


57 




s 


2 


Cloudy. 


16 


7 


O 


57 


. &5>S 


29,63 


63 




w 


2 


Fine. 


. 


2 


O 


68 


6j 


29,72 


49 




w 


2 


Fair. 1 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 




for August, 1793. 






Time. | Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds 


>« 


• 








without. 


within. 




gro- 










*793 












rae- 
ter. t 








Weather i 




















H. 


M. 


. 





Inches. 


66 


Inches. 


Points. 


Str. 
X 




Aug. 17 


7 





4S 57 


6$ 


29>5% 




■ 

Cloudy. 


i 


2 





58 


6$>5 


/'JT 


63 




s 


2 


Rain. 


18 


7 





54 


64 


2 9*73 


66 


0,460 


WNW 


2 


Cloudy. 




2 





61 


%5 


29,94 


57 




WNW 


2 


Cloudy. 


*9 


7 





52 


63>5 


30,10 


6 7 




WSW 


I 


Cloudy. 




2 





67 


65 


30,10 


55 




s 


I 


Fair. 


20 


7 





53 


63>5 


30,18 


65 




s 


I 


Fine. 




2 





69,5 


65 


30,20 


50 




s 


1 


Fine. 


21 


7 





58 


64 


30,28 


6% 




s 


I 


Fine. 




2 





74 


66,$ 


30,28 


54 




s 


I 


Fine. 


22 


7 





57 


65 


30,21 


68 




s 


I 


Hazy. 




2 





75>5 


67 


30,13 


5* 




sw 


I 


Fair. 


*3 


7 





62 


66 


30,01 


68 




w 


I 


Cloudy. 


•# 




6 


7i>5 


68 


30,01 


5° 




sw 


I 


Hazy. 


24 


7 





55 


65>$ 


30,09 


63 




sw 


I 


Fair. 




2 





67 


66,$ 


30,07 


5° 




sw 


I 


Hazy. 


2 5 


7 





54 


65 


30,18 


62 




sw 


I 


Fine, 




2 





6 5*5 


65 


30,18 


51 




E 


I 


Hazy. 


26 


7 





53 


64 


30,10 


64 


&?. 


NE 


I 


Hazy. 


i 


2 





68,5 


67 


30,00 


5° 




SW 


I 


Hazy. 


27 


7 





53 


64,5 


29,94 


6 3 




WSW 


I 


Fine. 




2 





67 


65 


29,94 


48 




WNW 


I 


Cloudy. 


28 


7 





55 


64 


30,04 


67 




w 


I 


Hazy. 




m 





6 7>5 


6 5 


3°>*4 


53 




w 


I 


Hazy. 


29 


7 





57 


64 


30,05 


60 




NE 


I 


Cloudy. 




2 





68,5 


66 


29,99 


5 2 




SSW 


I 


Fine. 


3° 


7 





57*5 


65 


29,80 


66 




SSW 


I 


Cloudy. 


■ 


2 





66 


66 


29*73 


60 




SSW 


2 


Cloudy, 


3 1 


#4 





S^ 


6 5 


2 9>77 


63 


0,082 


NW 


2 


Cloudy. ; 




2 





6 5 


65 


2 9>7$ 


56 




w 


2 


Fair. 


. 






* 












■ 

■ : 



c 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for September, 1793. 




Time, 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds, 


: 






Without, 


within. 




gro- 






: 


*793 










ma e- 

ter. 






Weather. 


















H, M. 








Inches. 


64 


Inches. 


Points. 


Str. 
2 




Sep. 1 


7 ° 


53 


64 


29,87 




wsw 


Cloudy. 




2 


56 


64 


29,71 


69 




ssw 


2 


Rain. 


2 


7 ° 


55 


63>5 


29,66 


71 


0,309 


wsw 


I 


Cloudy. 




2 


64 


64,5 


2 9>59 


59 




w 


2 


Fair. 


3 


7 ° 


56 


63 


29,58 


61 




WNW 


2 


Fair. 




2 


66 


64,5 


29,76 


60 




WNW 


2 


Fair. 


4 


7 ° 


48 


62,5 


29,98 


6 3 




WNW 


2 


Fair. 




2 


64 


63 


30.05 


50 




WNW 


2 


Fair. 


5 


7 ° 


46 


62 


30,09 


6 3 




WNW 


I 


Fine. 




2 


59 


62 


30,08 


53 




WNW 


I 


Fair. 


6 


7 


i-^ 


61 


30,07 


61 




w 


I 


Cloudy. 




2 


60,5 


63 


30,05 


59 




w 


I 


Cloudy. 


/ 


7 0' 


42 


59 


30,20 


6z 


0,030 


w 


I 


Fine. 




2 


60 


62 


30,26 


51 




w 


I 


Fine. 


8 


7 ° 


54 


61 


30,31 


74 




w 


I 


Cloddy. 




2 


66 


62 


30,32 


59 




w 


I 


Cloudy. 


9 


7 


.54 


61 


30.3 1* 


6j 




w. 


I 


Cloudy. 




2 


63 


62 


30,26 


56^ 




w 


I 


Cloudy. 


10 


7 ° 


53 


61 


30,11 


6j 




w 


I 


Cloudy. 




2 


66 


62 


30,10 


59 




w 


I 


Cloudy. 


11 


7 


48 


61,5 


30,10 


6y 




w 


I 


Foggy. 




2 


62 


62 


30,05 


62 




w 


I 


Fair. 


1.2 


7 


5 A 


62 


30,02 


68 




E 


I 


F ?g&y- 




2 


x>6,5 


64 


29,95 


60 




E 


I 


Fine. 


13 


7 ° 


59 


63 


29,88 


73 


0,153 


w 


I 


Cloudy. 


i 


2 


64 


64 


29,83 


66 




sw 


I 


Rain. 


14 


7 ° 


57 


63 


29,79 


72 


0,260 


SSE 


I 


Fair. 




2 


65,5 


64 ? 5 


29,71 


61 




SSE 


'2 


Cloudy. 


5 5 


7 ° 


57 


64 


29,41 


80 


0,680 


SW 


I 


Rain. 




2 


63,5 


66 


2 9>53 


58 




SW 


I 


Fair. 


16 


7 


5 2 


63 


2 9>59 


7 1 


0,198 


WNW 


I 


Fair. 




2 


62 


64 


29,68 


61 

„ — ~ — * 




WNW 


I 


Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September, 1793. 



■. l J B .wpii.<WH » |i| ■f« l» » i*^n» w*|iinp w 



1793 



Sep. 17 
18 

19 

20 

21 

22 

2 3 
24 

25 
26 

27 

28 

29 

3° 



Time. 



H. M. 



7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

2 

7 
2 

7 
2 



Therm, 
without. 






49 





62,5 





60' 





64 





53 





57 





5* 





58 





46 





5* 





46 





5^5 





44 





48 





46 





58 





47 





S9 





44 





5 8 





45 





5B 





49 





'59>5 





5° 





59 





52 





58 



X 



Therm. 

within. 



62,5 

6 3>S 

6 3>5 
64 

62,5 

62 

61 

62 

60 

61 

59 
53 

57 

r* mm 

56 

5 6 >5 

5B,5 

57 

59 

57 

59 

58,5 
60,5 

58,5 
60 

S%>5 
59>5 



Barom. 



Inches. 



29,96 
29,98 

2 9>77 
29,78 

30,12 

30,16 

30,10 

3°> l 3 
30,18 

30,17 

29,88 

29*72 

29,55 

29,62 

29,98 

30,06 

30,22 

30,28 

3°>45 

3°>45 

3<M4 

3°>3 6 
30,20 

3°>°7 
29,80 

29,71 
29,71 

29^77 



Hy- 
gro-t 
me- 
ter, 



72 
60 

%2 

7 6 

7i 

^3 

72 

57 
6j 

6S 

70 

69 

7i 

65 

73 
61 

75 

59 

73 
62 

21 

77 
62 

74 
61 

72 

66 



Rain. 



Inches. 



0,277 



0,120 



0,040 
0,047 
0,099 
0,098 
0,141 



Winds. 



Points. 



wsw 

s 
ssw 
ssw 

NE 
NE 

NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
SE 
S 

sw 
ssw 

NW 

F 

ENE 
p 

E 

ENE 

JCi 

E 
SE 

SSW 
SW 



Str. 



I 

2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



Weather. 



rv v 

fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 








for October, 1793. 






Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 


- 








without. 


within. 




gro- 










*793 






, 






me- 
ter. 








Weather, 




















H. 


AVJL # 








Inches. 

* 


84 


Inches. 


Points. 


Str. 
2 




Oct. i 


7 


o 


58 


S9>S 


2 9>55 


0,ll8 


ssw 


Rain. 




2 


o 


6l 


60 


29,52 


79 




ssw 


2 


Cloudy. 


2 


7 


o 


49 


S*>S 


29,71 


6 9 


0,035 


wsw 


2 


Fine. 




2 


o 


SS 


60 


2 9>79 


S9 




sw 


2 


Cloudy. 


3 


7 


o 


49 


5.8,5 


30,08 


73 


0,053 


sw 


2 


Cloudy. 




2 


o 


S9>S 


59>5 


30,14 


60 




wsw 


2 


Cloudy. 


4 


7 


o 


56 


59 


30,02 


76 




sw 


2 


Cloudy. 




2 


o 


65 


62 


30,08 


65 




sw 


2 


Fine. 


5 


7 


o 


53 


61 


30,20 


77 




sw 


2 


Cloudy. 


- 


2 


o 


64,5 


62,5 


30,23 


6$ 




w 


2 


Fair. 


6 


7 


o 


57 


62 


. 3°>2o 


74 




wsw 


2 


Cloudy. 




2 


o 


65 


62 


30,21 


64 




sw 


I 


Cloudy. 


7 


7 


o 


49 


61 


30,28 


74 




sw 


I 


Cloudy. 




2 


o 


60,5 


62,5 


30,22 


60 




sw 


I 


Fine. 


8 


7 


o 


5° 


61,5 


30,26 


73 




ssw 


I 


Fine. 


: 


2 


o 


61,5 


61,5 


30,25 


61 




sw 


I 


Cloudy. 


9 


7 


o 


53 


61 


30,18 


74 




sw 


I 


Cloudy. 




2 





62 


63 


30,12 


68 




sw 


I 


Fine. 


IO 


7 


o 


5 1 


61 


2 9>9S 


74 








Foggy, 




2 


o' 


63^5 


^3>5 


29,88 


7° 




sw 


I 


Fine. 


ii 


7 


o 


53 


62 


29,90 


6 9 




sw 


I 


Cloudy, 




2 


o 


58 


62 


2 9>9S 


63 




sw 


I 


Cloudy, 


12 


7 


o 


SS 


61,5 


29,91 


7 8 




E 


I 


Foggy. 




2 


o 


65 


63 


29,91 


70 




E , 


I 


Fine. 


13 


7 


o 


57 


62 


3 *03 


j6 




SSE 


I 


Fine. 




2 


o 


63>5 


M 


30,07 


S9 


. 


OO-Lj 


I 


Fine. 


*4 


7 


o 


57 


62 


30,07 


7* 




E 


I 


Cloudy.. 




2 


o 


61 


6 3 


30,19 


61 




E 


I 


Fair. 


IS 


7 


o 


42 


6i 


3°>47 


62 




S 


I 


fine, 




2 


o 


57 


62 


30,48 


61 . 




E 


I 


F'ine. 


i6 


7 


o 


53 


62 


30,48 


67 




NNW 


I 


Cloudy. 




2 


o 


61 


63 


30*38 


60 




NW 


1 


Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for October, 1793. 



I 
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Oct. 1 7 

18 
19 
20 
21 

22 

2 3 

24 

25 
26 

27, 

28 

2Q 

3° 
3" 



Time, 



H. M. 



7 

2 

*•* 

2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 
*■» 

2 

M 

2 

2 

7 

2 

2 

2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

2 



O 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

G 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
c 
o 
o 
o 
o 

D 

o 
o 



Therm, 
without. 



5° 

59 

48 

55 

52 

54 

S 2 

54 

47>5 
60 

53 
55 

5° 

56 

45 
52 

49 

53>5 

57 
58 
52 

57 

43 

53 
48 

5^ 

39 

47 

35>5 

44 






I S"¥» 






Therm, 
within. 



6l 

61,5 

60,5 

60,5 

60 

60 

59 

59*5 

58 
60 

59 
60 

59 
60 

59 

60 

59 

61 

60 
62 
61 
62 

58 
62 

I 9 
60 

58 

59 
56 

57^5 



Barom. 



Inches. 



30,28 

30.25 
30,28 
30,26 
36,2r 
30,18 

30,13 
30,12 
30,13 

30,13 
30,18 

30,22 

30*27 
30,21 

3°>°4 
29,92 
29,76 
29,65 

2 9>53 
29,50 

29,47 

29,47 

29,75 
29,94 

29,78 

*9>53 
29,29 

29,36 

29,22 

29,31 



Hy- 
gro- 

rae- 
ter. 



72 

66 

71 
7° 
67 
62 
66 
61 
72 
60 

70 

69 

65. 

I 7 

7° 
67 

74 
71 

64 

66 

73 
60 

7° 
60 

72 

59 

73 
64 



Rain. 



Inches. 



0,931 



Winds. 



Points. 



WNW 
NNE 

SSE 
, NW 

W 

W 

w 

w 

WNW 
' NW 

sw 

E 
E 

E 
F 

SbyW 
SSW 

S byW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 

WNW 

WNW 
SW 

sw 

WNW 
WNW 
WNW 
WNW 



Str. 



I 

I 

1 

1 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

2 

I. 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

I 

I 



Weather, 



Fair. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

Fine. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine, 

Fine. 

Fine. 

Fine, , 
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Time, 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






, 




without.- 


within. 




gro- 










*793 






' 




me- 
ter. 






Weather. 


: 


















H. M. 




/ 





Inches. 


74 


Inches. 


Points. 


Str. 
I 






Nov. i 


7 ° 


37 


55 


29,58 


' 


NW 


Cloudy. 


■ 




2 


43 


56 


29,68 


66 




NE 


I 


rair. 




2 


70 


3i 


53,5 


29,93 


7° 




W 


I 


fine. 






2 


46 


56 


29,90 


65 




SE 


I 


r air. 




3 


7 ° 


46 


54 


29,60 


78 


0,326 


wsw 


I 


Cloudy. 






20 


5<>*5 


57 


29,65 


61 




wsw 


I 


Fine. 


t 


4 


7 


39 


54 


29,63 


70 




E 


I 


Cloudy. 


: 




2 


45 


54*5 


29,43 


68 


■■■ 




I 


Cloudy, 


• ; 


5 


7 


' 35 


53 


29,60 


74 


0,391 


w 


I 


Fine. 


. 




2 


46 


56 


29,65 


66 




WNW 


I 


Hue. 




6 


7 ° 


39 


53.6 


29,82 


75 




NE 


I 


Fine. 






2 


47 


$6 


29,90 


66 




NE 


I 


Tpl* 

rine. 




7 


7 ° 


38 


53 


29,96 


73 




NW 


I 


Fair, 






2 


45 


56 


29,96 


66 




N 


I 


Cloudy. 




8 


7 ° 


36 


53 


29,90 


73 








Foggy. 






2 


44 


54 


29>75 


7° 




E 


I 


Cloudy. 




9 


7 ° 


38 


53 


29,50 


77 


0,277 


W 


I 


Fair. 


■ 




2 


48 


55 


29,48 


71 




SE 


I 


Fair. 




10 


7 


48 


53>5 


29,05 


83 


0,414 


W 


I 


Rain. 






2 0^ 


49>5 


57 


29,21 


68 




sw 


I 


Fine. 




ii 


7 


45 


54 


29,19 


80 


0,093 


WNW 


I 


Cloudy. 






2 


' 50 


57 


29,38 


64 




WNW 


I 


Fair. 




12 


7 


36 


54 


29,69 


74 




NE 


I 


hne, 






2 


.48. 


55 


2 9>53 


76 


* 


E 


I 


Cloudy. 




*3 


7 ° 


48 


54>5 


29,27 


74 


0,310 


SW 


2 

■ 


Fair. 






2 


52 


5 6 >5 


29,28 


66 




ssw 


2 


Cloudy. 


! 


14 


7 ° 


40 


55 


29,43 


74 




ssw 


I 


Cloudy. 






2 


54 


57 


,29,49 


64 




ssw 


I 


Cloudy. 


J 


15 


7 


42 


55 


29,51 


76 




E 


I 


Cloudy, 




. 


2 


5 2 


57 


29,48 


70 




ESE * 


I 


Cloudy. 




16 


! 7 ° 


46 


56 


29,44 


75 




E 


I 


Cloudy. 




> . 


> 2 


48 


57 


29,48 


72 


\ , , .. 


E 


I 


Cloudy. 
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X 1 111 6 1 



H. M. 



Nov. 1 7 

I 

*9 

20 

21 

22 

2 3 
24 

2 5 
26 

27 

28 

29 

30 



r 



7 
2 

7 
2 

jam 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

2 

7 
2 

7 
2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without, 



47 

5° 
50 

S 6 

47 

5^ 

45- 

5 2 

47 
52 

43 

45 

5°>5 

45 

47 

45 

47 

A- A. 
46,5 

43 
48 

45 
45 

44 
42 



Therm, 
within. 



o 



57 
58 

5 6 >5 

59 

5 8 
60 

58 

59,5 

58 

59>5 

57 
60,5 

5 8 >5 
61 

58 

59 
58 

58,5 

57 
58 

57 

57,5 

57 

5 6 >5 

5 6 >5 

55 

5 6 



Barom. 



Inches. 



29,67 
29,06 
29,59 
29,65 

2 9>S7 
29,59 

29,82 

& O^ O \j 

30,01 
30,01 

2 9>99 

29,96 

29,94 

2 9>93 
30,10 

30,14 

3°>3° 

3°,3 2 

3o,33 

30,31 
30,25 

30,24 

30,30 

30^31 
30,36 

3°>35 
3°>3 6 
3°>3 6 



Hy- 
gro- 

me- 
ter. 



83 
78 

75 
71 

80 

7° 

78 

75 
75 
67 

74 . 
75 
78 
70 

73 
71 

74 
66 

70 

70 

75 

73 
78 

72 

71 

67 

75 
71 
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Rain. 



Inches. 



0,236 



0,057 



Winds. 



Points. 



E 
E 
E 

E 
E 

ENE 

E 
E 

ENE 
E 
E 
E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

NE 

NNE 

NE 

ENE 

E 

NE 
NE 
NE 



Str. 



I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



Weather. 



Cloudy, 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Foggy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fine. 

Foggy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Foggy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 
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for December, 1 793. 


1 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 


■ 


! 




without. 


within. 




gro- 


" 




■ 
■ 


, l 793 










me- 
ter. 






Weather* 


















H. M. 


1 






Inches. 


y6 


Inches. 


Points. 


Str. 




Dec. i 


8 O 


42 


5M 


3°>3 8 


°>°35 


E 


Cloudy. 




2 O 


44 


5° 


3o,35 


74 




NE 




Cloudy. 


2 


8 


42 


5? 


30,26 


75 


0,043 


NE 




Cloudy. 




2 O 


44 


55 


30,19 


7° 


t 


NE 


2 


Cloudy. 


3 


8 


39 


54 


30,19 


75 




NE 




Cloudy. 




2 O 


4i 


54 


30,26 


H 




E 




Cloudy. 


4 


8 


32 


53 


30,29 


63 


■ 


WSW 




Cloudy. 




2 O 


38 


54 


30,25 


60 




SW 




Cloudy. 


5 


8 


3 2 


5 2 


30,28 


75 




WSW 




Cloudy. 




2 O 

■ 


40 


52 


30,32 


75 




WNW 




Cloudy. 


6 


8 


38 


5 2 


3°>3° 


74 




SW 




Cloudy. 




2 


43 


53,5 


30,22 


72 




WNW 




Cloudy. 


J 


8 


3i 


5i 


30,09 


73 




WNW 




r air. 


* 


2 


38 


53 


29,99 


7i 




SW 




F °ggy. 


8 


8 


39 


5i 


29,90 


73 




SW 




Cloudy. 




2 


44 


53>5 


29,87 


7i 




SW 




Cloudy. 


9 


8 


42 


5* 


29,77 


76 




ssw 




Cloudy, 




20 


4? 


53 


29,67 


70 




ssw 




Cloudy. 


IO 


8 


43 


52 


29,51 


74 




E 




Cloudy. 




2 


5° 


55»5 


29,38 , 


7o 




SE 




Fine. 


ii 


8 


47 


5 2 >5 


28,72 


# 




ESE 


2 


Rain. 


■ 


2 


53 


56 


28,77 






SW 


2 


Cloudy. 


12 


8 


5° 


55 


29,15 




0,130 


SW 


* 


Cloudy. 




2 


53 


57 


29,28 






SSW 




Cloudy. 


13 


8 


54 


57 


29,20 




0,-140 


S 


2 


Rain. 




2 


53 


60 


29,28 






S 


2 


Fair. 


H 


8 


48 


57 


29,47 




0,060 


s 


2 


Cloudy. 




2 


53 


59 


29,41' 






SE 


2 


Cloudy. 


*5 


8 


45 


57>5 


29,48 






SSW 


I 


Cloudy. 




2 


50 


5$>5 


29,50 






SSW 


I 


Cloudy. 


16 


8 


5° 


57 


29,15 




0,704 


SW 


1 


Rain. 




2 


49 


58,5 


29,30 






NW 


I 


Cloudy. 



* This interruption, in the observations of the hygrometer, was occasioned by 
one end of the whalebone having slipped out of the pincers by which it is held. 
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Tii 


ne. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 


' 


T *9/% <■* 






without. 


within. 




gro- 
me- 




. 
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I793 












ter. 








* w v*c*mv*A * 


' 


JLJL * 


M. 








Inches. 


■ ;• 


Inches. 


Points. 


Str. 

1 




Dec. 17 


8 


O 


39 


5 6 


29,84 


0,158 


sw 


Fine. 




2 


O 




58 


29>79 






s 


2 


Rain. 


18 


8 


O 


5 1 


5&,5 


29,56 




0,251 


ssw 


2 


Cloudy. 




2 


O 


5 l >5 


59*5 


29,48 






ssw 


2 


Cloudy. 


*9 


© 


O 


43 


57 


29,44 




0,160 


s 


2 


Fine. 




2 


O 


5 1 


59 


29,49 






s 


2 


Fine. 


20 


8 


O 


37 


57 


29,58 


' 




SSE 


I 


Cloudy. 




2 


O 


40 


58 


29,57 








I 


Foggy. 


21 


8 


O 


38 


. 5 6 


2 9>49 






SE 


I 


Fin-e. 




2 


O 


/f A, 


■ 57>5 


29,29 






SE 


2 


Cloudy. 


22 


8 


O 


42 


55" 


28,97 




0,074 


E 


I 


Cloudy. 




2 


O 


47 , 


57 


28,99 






► ESE 


2 


Cloudy. 


23 


8 


O 


AiAt 


55>5 


29,28 




0,054 


E 


I 


Cloudy. 




2 


O 


49 


59 


29,44 






E ' 


I 


Cloudy. 


24 


8 


O 


43 


55>5 


29,72 






NE 


I 


Cloudy. 




2 


O 


46 


5 8 


29,78 






NE 


I 


Cloudy. 


25 


8 


O 


42 


55 


29,96 






NE 


I 


Cloudy. 




2 


O 


f3 


56,5 


29,98 






NE 


I 


Cloudy. 


26 


r8 


O 




55 


30,11 






E 


I 


Cloudy. 




2 


O 


41 


56 


30,10 






E 


I 


Cloudy. 


27 


8 


O 


38 


)t 


30.03 


. 




E 


I 


Cloudy. 




2 


O 


T* 


56 


29,98 






E 


I 


Cloudy,, 


28 


8 


O 


37 


S3 


29,94 






NE 


I 


Cloudy. 




2 


O 


39 


J T* 


29,89 






NE 


I 


Cloudy. 


29 


8 


O 


3^ 


52 


30,05 






NNE 


I 


Cloudy. 




2 


O 


39 


54 


3°> l 1 






NNE 


I 


Fine. 


3° 


8 


O 


30 


5° 


30,14 






E 


I.:- 


Cloudy. 




2 


O 


32 


52 


30,09 






ESE 


I 


Foggy. 


3i 


8 


O 


38 


50 


29,80 






S 


2 


Cloudy. 


_ 


2 


O 


39 


54 


29^74 




, 


SE 


2 -' 


Fair. 



1^1 



1 793> 


Thermometer 
without. 


Thermometer 
within. 


Barometer. 


Hygrometer, 


Rain. 


+■» . 

CO -M 

<U ,£• 

Deg. 

4 8 


si 

I rt ho 

28 


Deg. 

37*°" 


+- 1 . 
♦j »■*-« 

ctf bO 
aj •<-. 

C «J 

Deg. 
54 


1 *■* tj 
1 2 ^ 

Deg. 

45 


«U bp 

Deg. 
49,6 


CO -M 


g bO 


si 


60 -t-I 

0^ 


ctf bO 






Inches. 


Inches. 


Inches. 


Inches. 


< 

January 


30,52 


28,98 


30,16 


1,565 


February 


S^ 


30 


42 


57 


49*5 


S 2 >5 


30,22 


29,29 


29,80 








1,581 


March 


5 2 


33 


4M 


58 


49*5 


54 


30,21 


29,07 


29,84 


83 


51 


64 


1,162 


April 


6o 


33 


45*5 


59.5 


50 


55 


30,27 


29,22 


29,89 


85 


46 


6l,3 


1,095 


May 


69 


44 


544 


64 


56 


59*2 


30,29 


29,24 


30*04 


70 


43 


574 


0,865 


June 


72 


47 


59>i 


63 

> 


57 


60,6 


30,20 


29,68 


29,96 


72 


46 


S 6 >3 


0,427 


J«'y 


S 9 


54 


6S 


76 


62 


69 


3°*3° 


■ 

29,74 


30,03 


74 


43 


55>4 


I,6l6 


August 


80 


52 


63>7 


7°>5 


6 3>5 


66,3 


30,28 


29.34 


29*95 


73 


47 


58,4 


l >3*5 


September 


66,5 


42 


55,4 


66 


& 


61,2 


3°>45 


29,41 


29,98 


82 


5° 


66 


M5 2 


October 


65 


35>5 


54*3 


64 


56 


60,6 


30,4$ 


29,22 


29,98 


84 


57 


6S,$ 


***37 


November 


56 


3i 


45*5 


61 


53 


5^4 


30,36 


29,05 


29,80 


83 


64 


72,2 


2,104 


December 


53 


30 

• 


42,9 
50,8 


60 


50 


S$>i 


3°>3% 


28,72 


29.74 








1,809 


Whole year 


58,3 






29*93 


17,128 

...» -_ 



